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pORTVEYN  §0R  ABLARININ  EKSPERiMENTAL  ISTiLiKD0Yi$iCi 
QURGU  TBTBIQ  ETM0KL0  HAZIRLANMA  TEXNOLOGIYASI 


5.E.  OLiYEVA,  (Ikscrtmit 
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£larab9ihgin  qar§isinda  duran  miihum  vazifalardan  bi- 
j^ri  kcyflyyatli  ?arab  mahsullari  istehsahni  artirmaq- 
jan  ibaratdir.  Bu  istiqamatda  ?arab9iliq  sanayesi  istarsa 
texnoloji,  istarsa  da  tcxniki  vasitalarin  takmilla$dirilma- 
sj  baximmdan  olduqca  geni?  potensiala  malikdir.  Son 
niahsulun  keyfiyyat  xiisusiyyatlarinin  yax$ila$dmlmasi 
j]s  paralel  olaraq.  eyni  zamanda  onun  yeti§masinin  in- 
tcnsivla$dirilmasi  he9  da  az  ahamiyyat  da§imir.  Bu  ca¬ 
rdan  tiind  §arablarin  xususila  isa  portveyn  §arabmin 
hazirlanmasmda  istilikdayi$dirici  qurgularm  samarali- 
liyinin  artinlmasi  olduqca  aktual  masaladir. 

istilikdayi$ma  qurgusu  portveyn  hazirlama  xatti- 
nin  tarkib  hissasi  olmaqla  o  §arabm  tabii  yeli§ma  pro- 
seslarini  qisaltmaga,  fiziki-kimyavi  va  biokimyavi  9ev- 
rilmalari  siirallandirmakla  onlara  tipiklik  vermaya  sabab 
olur. 

Tacriibada  miixtalif  tipda  istilikdayi§ici  qurgular 
tatbiq  edilir  [1,2].  Bu  va  ya  digar  qurgu  se9ildikda  tem- 
peratur  va  mahsulun  istilikla  i§lanma  proseslarinin  dig¬ 
ar  faktorlan,  texnoloji  va  iqtisadi  talablar  asas 
gotiiriilur.  0sas  kriteriya  isa  istilikla  i§lanan  §arab  mate- 
riallarinin  yuksak  keyfiyyatini  saxlamaq  U9iin  muvafiq 
texnoloji  rejim  $araitinin  yaradilmasmdan  ibaratdir. 
Xiisusi  ila  istilikdayi§ici  qurgulara  bir  sira  ciddi  talablar 
irali  suriiliir  ki,  tacriibada  movcud  qurgular  tarafindan 
bunlann  hamismin  odanmasi  o  qadar  da  asan  olmur. 
Bu  talablar  arasmda  daha  90X  ahamiyyat  kasb  edanlar 
istilikoturma  amsalimn  yuksak  qiymata  malik  olmasi, 
konstruktiv  sadaliyi  va  §arab  materialmin  temperaturu- 
nun  nizamlanma  etibarliligi;  istismar  xarclarinin  mini¬ 
mal  olmasi  va  istilik  va  soyuqluq  tasirina  gora  universal- 


.  .  §»kil  1.  Eksperimental  istilikdayi?ici  qurgunun  prinsipial  sxemi,  1- 
geydirilmi?  borular;  2-$nek  tipli  su  oturiicusu;  3-su  axini  taiizim- 
yicisi;  4-  kran;  5-elektrik  qizdiricisi;  6-xarici  boru;  7-daxili  oru, 

T*  ^ru;  11-uzun  boru;  12-vint  sargisi;  13-su  giri$  borucugu;  14-qo- 
^yucu. 


liga  malik  olmasindan  ibaratdir. 

Qcyd  olunanlari  nazara  alaraq  portveyn  $arabmin 
yerli  istchsal  §araitinda  texnoloji  tokmilla^ma  $artlarini 
miiayyanla$diran  axtari§  xarakterli  tadqiqat  materialina 
[3]  asaslanaraq  yeni  konstruksiyada  istilikdayi$ici  qu¬ 
rgu  i§layib  hazirlami§iq.  Qurgu  sxematik  olaraq  ?ak  1- 
da  verilmi$dir. 

Qurgu  i9-i9a  geydirilmi$  borulardan-1,  ?nek  tipli 
su  otiirucusundan-2,  su  axini  tanzimlayicisindan-3, 
krandan-4,  elektrik  qizdiricilarindan-5  ibaratdir.  l9-i9a 
geydirilmi?  borular- 1  xarici-6  va  daxili-7  borulardan 
ibaratdir.  Xarici  boru-6,  giri§-8  va  9ixi§-9  borucuqlari 
ila  tachiz  edilmi§dir.  Daxili  boru-7  qapali  silindri  xatir- 
ladir.  Bunun  i9arisinda  bir  tarafdan  qisa-10  va  uzun  -1 1 
boru  daxil  edilmi§dir.  Qisa  borunun-10  digar  ucu  §nek 
tipli  su  oturucusii-2  ila  alaqalandirilmi§dir.  Uzun  boru- 
nun-1 1  digar  ucu  ?nek  tipli  su  oturiicusundan-2  va  xa¬ 
rici  borudan  -6  ke9arak  kanarda  kranla-4  tachiz  edil- 
mi§dir.  19*193  geydirilmi§  borulann-1  xarici  borusunun- 
6  sathinda  §nek  tipli  su  6turiicusiinun-2  vint  sargisi-12 
yerla§mi§dir.  §nek  tipli  su  oturiicusu-2  ham9inin  su  giri§ 
borucugu-13  ila  tachiz  edilmi?dir.  Vint  sargisi-12  arala- 
rinda  elektrik  qizdincilari-5  yerla§dirilmi$dir.  Elektrik 
qizdiricilari-5  qopma  zamam  tahlukasizliyi  tamin  etmak 
ii9un  qoruyucularla-14  tachiz  olunmu§dur. 

Qurgu  a§agidaki  kimi  istifada  olunur.  Qvvalca 
§nek  tipli  su  oturuciisunun-2  su  giri:?  borucuguna-13  su 
xattindan  su  verilir,  su  vint  sargisi- 12  boyunca  harakat 
edarak  qisa  borudan- 10  su  axini  tanzimlayicisina-3  da¬ 
xil  olur.  Buradan  su  uzun  boru-1 1  vasitasi  ila  xaric  olur. 
Bundan  sonra  elektrik  qizdincilari-5  dovraya  qo§ulur. 
Bu  zaman  §nek  tipli  su  otiirucusu-2  va  su  axini  tanzim- 
layicisindan-3  qizmi§  su  axmaga  ba^layir.  Suyun  qizma 
saviyyasini  kranla-4  su  masrafini  azaldib-artirmaqla  ni- 
zamlamaq  miimkundur. 

Elektrik  qizdincisi-5  i§a  salindiqdan  sonra  i9-i9a 
geydirilmi§  borularin-1  xarici  borusunun-6  giri§  boruc- 
ugundan-8  termiki  i?lanacak  material  verilir.  Termiki 
i§lanacak  material  axini  ham  i9-i9a  geydirilmi?  borula- 
nn-1  daxili  boru-7  sathi  ila,  ham  da  ?nek  tipli  su 
oturucusiinun-2  qizdirdigi  sathla  tamasda  oldugundan 
qizaraq  91x1$  borucuguna-9  dogru  harakat  edir.  istilik¬ 
la  i§lanmi§  material  91x1?  borucugundan-9  talab  olunan 
maqsadla  istifada  ii9iin  qabul  olunui . 

Qurgunun  eksperimental  numunasi  hazirlanmi$ 
va  laboratoriya  §araitinda  tadqiq  olunmu§dur.  Burada 
azinti  va  §arab  materiallarimn  qurguda  istilikla  i§lonma- 
si  azintinin  §irosinin  9ixardilmasi  va  qicqirdilmasi,  §a- 
rab  materiallarimn  istilik  tasiri  olmadan  kurajlanmasi 
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Fksnerimental  istilikdayisici  qurguda  i?lanmi5  va  i5lanmami5  5arab 
Ekspen  ha7irianrais  portveyn  tipbnnui  muqayisasi 
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muqayisoli  olaraq  yoxlanmi$dir.  §p- 
rab  materiali  ucun  idicntik  iizum  sortu 
Rkasitclidon  istifado  edilmi$dir. 

Niimunobrin  analizi  iimumi  qabul 
olunmu$  mctodika  asasmda  aparil- 
mi$dir.  9n  sociyyovi  naticabr  a$agida- 
ki  cadvalda  verilmi$dir. 

Cbdval  qiymathrindan  goruniir 
ki,  on  yax$i  orqanoleptik  gostoricilori- 
no  goro,  qurguda  55. ..60°  C  istiliklo  i§- 
bnmi$  vo  bu  lempcraturda  3. ..6  saat 
saxlanaraq  $irosi  ^ixarilan  §orab  mate- 
riallarindan  hazirlanmi§  mohsul 
niimunolori  se^ilmi^dir. 

Bunlar  hom^inin  kupajdan  so- 
nra  oJavo  olaraq  6. ..8  saat  60°  C  istilik¬ 
lo  vo  yaxud  20  gun  50.. .55°  C  tcmpcra- 
tur  tosiri  ilo  i§bnmi$br.  Butiin  bu 
numunolordo  portveyn  tipi  oziinu  yax- 
biruzo  vermi.?,  onlar  harmonik  dad 
vo  aydin  buketi  ilo  foi  qlonmi^lor.  Bunlann  rongi  tipik  vo 
kilayot  qodor  intensivlikdo  oldugundan  korrektirov- 
kaya  chtiyac  qalmami$djr.  Istiliklo  i$bnmi$,  ^irosi  vixa- 
nlmif*  ozintidon  istifado  olunmaqla  hazirlanmi$  $orab 
niimunolori  on  a$agi  keyllyyotdo  olmu$lar. 

Bu  ^orablarda  portveyn  yalarlan  vox  zoif  ifado 
olunniu#,  sado  vo  dolgun  olmami$,  az  liarmonikli,  so- 
lgun  rongli  olmaqla  $orab  tipino  uygun  golmomi$dir. 

6... 8  saat  saxlanaraq  $irosi  <;ixarjlmi$.  1-2%  §okor- 
lo  qicqiidilnu^  vo  istiliklo  i$bnmomi$  ozinti  qiymoto  go- 
ro  orta  voziyyotdo  olmu$dur. 

Mu^ahidobrimizb  muoyyon  clmi$ik  ki,  $orabm 
keyllyyoti  onun  ekstraktlihgi,  fenol  vo  azot  maddobri- 
nin  eomi  ilo  yaxisi  korrelyasiya  olunur.  Torkibindo  fenol 
maddobrinin  miqdan  500-600  mq/l  vo  azot  maddolori 
4700-500  mq/l  olan  niimunobrin  orqanoleptik  doyor- 
londii  ilmosi  yax$i  oImu$dur. 

Bksperimcntal  istilikdoyijici  qurguda  i$bnmomi$, 
tipik  ahnmayan  $orablarin  keyfiyyotini  yax$ila$dirmaq 
ii^un  onlan,  toikibino  $orab  mayasi  qaliqlan  olavo  cdo- 
rok  qurguda  istilik  tosiri  ilo  i$bmi$ik.  Bu  zaman  0,8-1% 
mayali  $orabi  550C  temperatur  ilo  1 5. ..20  giin  i^bdikdo 
yax$i  noticobr  oldo  cdilmi$dir.  Bu  eiir  ijbmo  $oiabin  ta- 


mt  vo  buketini  yax§ila?dirmaga,  ona  tipik  portveyn  9a- 
lari  vermoyo,  rongini  yax$ila§dirmaga  vo  onlann  dequs- 
tasiya  qiymotinin  0,4-0,6  ball  artmasina  imkan  vermiss- 
dir.  Bunlara  baxmayaraq  bu  §oraba  aid  keyfiyyot  gbsto- 
ricilorino  xas  gostoricilor  olmami§dir. 

Todqiqatlar  noticosindo  belo  bir  noticoyo  golmok 
mumkundur  ki,  portveyn  §orablarinin  yuksok  kcyfiyyo- 
tino  nail  olmaq  ugiin  onu  istilikdoy i§ici  qurguda  yeti$- 
dirmok  moqsodouygundur.  Bu  zaman  on  yax$i  notico 
ozintini  3. ..6  saat  miiddotindo  55. ..600  C  tcmperaturla 
i$bdikdo  oldo  edilir. 

Eksperimcntal  qurgu  i$  qabiliyyotliyi  numayi$  ct- 
dirmi$  vo  o  texniki  soviyyosino  goro  analoqlanna  uyg- 
undur.  Qurgunun  qizdirici  elementinin  bilavasito  isti- 
likdoy i^diricinin  ($nek  tipli  su  oturucusii)i(orisindd  ol- 
masi,  onun  asan  nizamlanan,  enerji  qonaotli  vo  yiiksok 
istilikoturmo  effektino  malik  olmasina  imkan  vermi$dir. 

Bu  qurgunu  istifado  etmoklo  .sorab  istchsalinda, 
xiisusi  ilo  tiind  §orab  istchsalinda  enerjiyo  ohomiyyotli 
dorocodo  qonaot  etmoklo  sado  vo  effektli  texniki  totbiqi- 
no  nail  oluna  bibr.  Qurgunun  elcktrik  qizdincismdan 
istilado  etmodikdo  onu  §orab  matcrialimn  soyudulma- 
sinda  da  istilado  etmok  miimkundur. 
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